HELENA z ROHOZINSKICH 


` 


Skarbek Michałowska 


po długićj i ciężkićj chorobie zeszła z tego świata, opatrzona SS. Sakramentami, 
w Badenweiler, w dniu 2 Września 1876 r., mając lat 36. 


W smutku pograżona rodzina, zaprasza Przyjaciół i Znajomych na przeniesienie zwłok z dworca 
kolei w Krakowie wprost na Cmentarz w Sobotę 9 Września o godzinie 10 z rana. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


